空清フイルターの交換 


空清フィルターは、フィルターランプが 
点の-点滅するまで交換は不要です。 


お手入れの 
目安 

フィルターランプが 
点の(点滅 ）したら 

镇害護護 1 圆瞧画 1 圓酸 

フイんみ… 12 〇ニット） 

お手入れの 
しかた 



前面パネル、ユニット1、脱臭贼媒ユニット 
を外す。 


•祕しかたは随と^フィル女-収納部 



前面パネル：ユこット1脱臭触媒ユニット 


1 空 清 フィルターを新しいちのと取り 
替える。 

① 使巧済みの空清フィルターをかす。 

♦脱臭触媒ユニット（表側）にある突起部（左ち 
5力所）から空清フィルターをタトず。 

② フィルター収納部から新しい空清フィルター(1回 
分）を取り出し、腺臭幽媒ユニットじ 

取りがける。 

• 空清フィルターの穴（左ち各5力巧）を脱臭触媒 
ユニットにある突起部（左ち5力所）に引っかける。 



• 空這フィルターを脱臭触媒ユニットの上下の 
ツメ （4 力巧）の下に差し込む。 



前面パネル、ユニット1、脱臭触媒ユニット 
をもとどおり取り付ける。 

♦取棘けかたは [^7 ぺージ I 


f お手入れが 終った S 
1 電源 プラグを是し込む。 


2 前面パネル上部のフイルターリセット 
ボタンを5秒巧長巧しずる。 

(「ピ、ソピッ」と音が鳴り、フィルターランプが消のします。) 



♦空清フィルターを交換しても、フィルターリセット 
ボタンを5秒間押さなければフィルターランプは 
消巧しません。 


空清フィルターの交換について 

♦交換巧の空清フィルターはお買い上げの廉売店また 
はダイキンお客様ご相談窓□じお申し込みください。 

[^裏表瓶 

♦フィルターがミちれていなくてもフィルクーランプが 
点！口.点滅した場合は、フィルターを交換して<ださい。 
見ためのミちれとフィルターの性能は比例しません。 

• 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所に 
よリ異なります。 

フィルターランプは、タバコを1日10本吸うご家庭で 
毎日使用した場合、約2年で点のしまず。 

(空気のミちれがをいところでご使用の場合は、交換時期 
が早< なりまず。） 

•ミちれやニオイが気になって、フィルクーランプが点な 
ずる前にを換したときは、フィルターリセットボタン 
を押してください。 

参ご使用るみの空着フィルターは、お住まいの地域のゴミ 
分別でまにしたがって処分して<ださい。 

(材質：ポリプ□ピレン/ポリエステル系不織布） 





















































凹凸がある部分は綿棒などで巧 
れをふき取ってください。 


イオン化線は、段くふいてください。 

強く引っぱると切れるおそれポあります。 


(つけおき後、乾燥ずる前に行つ 
てください。） 


やわ6かい布でイオン化線と周辺の 
樹脂部のミちれををとしてください。 












伊；^^ 

み 


⑥イオン化線 （8 本) 


子16ページ J 


(► 7ぺージ II ► 16ぺージ I 


を部品を巧り付ける。 


流水ですすぎ、水気を切る。 


風通しのよい日陰で乾燥ずる。 
(約1日） 


⑤ イオン化撼 




巧またはやわらかいブラシや綿棒 
などでミちれを落とす。 




▼ 


めるま湯または水につけおきずる。 
(約1時圍） 


掃除機などで表面のホコリを 
吸い取る。 




(► 6ぺージ] 


を部品を巧りかす。 


対向極板 


イオン化枠•イオン化線 


内容 


•本体にストリーマュニットを取り付けていないが態で運転すると安全上は問題ありませんが、脱臭能力が低下します。 
ストリーマユニ、ソトを取りがけてからご使用 < ださい。 


ユ—ット 1 •ユ—ット2のお手入れ 


た壬1ゎのユニット1:「ユニット1」ランプが点のしたらおず入れニス. 

喜 重 入れの ュニット2:約3力ちに1度または — 、，ぶ蔚气 rf 

_口乂 _「ユニット2」ランプが点のしたらみル乂 — 1ピ -- 

g 詰れの \ 伍画 _ 

ミちれが気になる場合は、「ユニット1 ‘2」ランプが点のしていなくてもお手入れしてください。 




A \ ミち意 


ふき取 U やこす LJ 洗いの際は、 
ゴム ま袋を使巧してください。 
対向極板、イオン化線、ストリー 
マユ ニ、ソトの針で手を切るおそ 
れがあリます。 



































プレフィルター•巧向極板の取タトし- 

取イ寸けは 〔 M 6 ページ1 を参照してください。 

上記じ1外の取化し’取ィ寸けは[^^77^を爹照してくださぃ。 


(プラズマイオン化部） 
イオン化巧-1 




イオン化線(重側） 


ユニット2 


ストリー マユ ニ、ソ 


前面パネルを開けストリーマ 
ユニットを引き化ず。 


(ストリーマユニ、リト） 


ストリーマユニット 


A ミ主意 


1 


対向極板の奥には、イオン化線がありまず。取付け、取タトし 
の際はこのイオンイヒ線を切らないようにを意してください。 
•イオン化線がセ刀れたまま運転ずると，「ユニット1」 
ランプが点なし、集塵能力が低下しまず。 

♦誤ってイオン化線が切れてしまったときは、交換ザぶ、 
要でずので、お買い上げの駆売店またはダイキンお客 
様ごち談窓□にご相談ください。 （ お客様自身ではさ換 
しないでください。）〔►裏表紙） 




イオン化枠やストリーマユニ、ソトのネジを外さないでください。 
古夕障の原因にな U ます。 


必ずミ谷室や台所のシンクなど、ぬれてもよい場所で行ってください。 

ミちれがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしためるま湯または水に 
つけおきしてください。 

液体中性洗剤は洗剤のを意書きでミ夫められた量で使用して<ださい。 

粉末洗剤やアルカリ性-酸性洗剤を使用したリ、硬いタワシなどで 
こすらないでください。 

変お、破損、金属部のサビの原因になります。 

トト " HM 尸つレ II - フつ-、、,卜）の中の針が変形すると脱臭能力が低下します。 


洗剤が残っていると、お手入れ後も「ユニット1」 • 「ユニ、ソト2」ランプが消えない 
ことがありまずので、十分に水洗いしてください。 

布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤イ乍動の原因になりまず。 

直射日光にあてると樹脂部が変色、変おずることがありまず。 

少しでも水分が残っていると、お手入れ後も r ユニット1」 . 「ユニ、ソト2」ランプが 
消えないことがありまずので、日陰でよく乾かしてください。 


もとどおり巧り付ける。 


荀ストリーマユ. 



イオン化線を 
V 字から外さない 
ように作業して 
ください。 


針にゴミが付着している場合は、 
綿棒などのやわらかいものに水や 
液体中性洗剤をしみ込ませて軽く 
ふき取ってください。 

綿棒またはやわらかい布で内側の 
樹脂部(圓部)や金属部の巧れを落 
としてください。 

ネジは外さないでください。 



圍：糊目部 


針が変形すると脱臭能力が低下します。 

































































賊臭触媒ユニットは水洗いできますか？ 

交換は必要ですか？ 

圓圈圓議議圓顧!議護》闕議醒;麵圓議圓圓圍圍圍》議》圓圓圍圍!圏!!;;!!!;;!!!;;!!!; 
圍圍圆!隆》圍;議圍議圍議!!!麵圍11誦111誦圍111«1111111誦議1111議議11圓 
麵麵議議誦議誦 l :;[ V 裏表航圏;;!!!讓瞧圓圓隱 

瞧議 ii 議議繼議議謹議讓議 I 議圍議議議證議戀議筆 111 靈護廳鑛義麗睡圍議 111 議圍隱圓 
:;議隱議瞳闘:議麵議圓戀;;:國麵!圍;麵 


ホコリセンサーの感度がおいようなのですが… 


イオン化線が切れてしまったのですが 




麵誦議醒覇;纖議纖議 lililiilil 議11画11議;議111111 
::お巻難謹瞧議;雲議画誦議隱漏議腸麵;:を墨き近!: 

お容磯圍圍で(まを換し嚷麵;圓議誦議:麵 


r ユニット1:プラズマイオン化部のミちれ」 

r ユニット2 :ストリーマユニットのミちれ」 

つけおき洗いしてください。可を ri 9 石 


安全のためイオン化線とストリーマユニ、ソトへの電気の供給をスト、ソ 
プしまずので、電気集塵能力と脱臭能力がいちじるしく低下しまず。 
内部の掃除を行い r ユニット1」 • 「ユニット2」ランプが消'えてから 
ご使用してください。（点灯していても、安全上問題はありません。） 


ホコリセンサー巧部にホコリがたまつ 
ているためでず。 

ホコリセンサー用空気取入れ□のホコ 
リを吸い取ってください。 


節電 


「しずか」「弱」「標準」「強」が剛きに点滅 


ィルターランフ点のまたは点滅 


唤化□に障善物がある場合は、電源プラグを抜 
いて障害物を取リ除き、 3 秒 U 上待つてからちう 
一度電源を入れ直してください 。 （►SS ページ〕 


電気部品が巧障していまず。販売 
店またはダイキンお客様ご相談窓 
□までご相談ください。( ►裏表紙 j 


空清フィルターを交換し、フィ 
ルターリセットボタンを日秒間 
巧してください。 （ M 7 ぺ-ジ J 






































































お買い上げの離売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 



参る人数での喫煙、焼肉などで一時的に室內にニオイが多量に発生し 
ていませんか？ 

A 運転していると徐々にニオイがなくなりまず。 

参本体を他のお部屋へ移動しましたか？ 

もとのお部屋のニオイがずる場合がありまず。 

しば6 く運転を巧ってください。 

参プレフィルター、空清フィルター、ユニット1がちれていませんか？ 

みお手人れをしてください。 M 4~19 ページ] 

また、脱臭触媒ユニットのニオイが気になる場合は、表面を露の 
きなどで 野く湿6せてから 風话しのよし^日陰で乾燥させてくださ 
い。(約1曰） 

參お部屋に常時ニオイを発生させるものはありませんか？ 

(塗装、新しい家具、壁紙、スプレー類、化粧品、薬品） 

今常览発生し続けているニオイは巧り切れないため、お部屋の換気 
を併用していただくか、風通しのよいお部屋でしば6く運転を 
行って < ださい。 

参微量のオソンが発生ずるため、唤化□からニオイがずることがありま 
すが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 


吹出□からニオイがする 


參運お開始時にニオイがる量に発生していませんでしたか？ 

み運転開始から最初の1分間をニオイセンサー感度の基準としまず。 


空気がキレイなとき（ニオイがないとき）じ電源プラグを抜き、 3 秒 
じ(上待ってからもう一度電源プラグを差し} A んで運転ずると、ニオ 
イセンサー感度の基準を修正できます。 


ニオイかするのに 
ランプが緑色になっている 


参風の巧きわたらないところに設置していたり、周囲に障害物があり 
ま甘んか9 

今お部屋全体に風が行きわたる障害物のない場巧を選んでください。 

参プレフィルター、空清フィルター、ユニット1が;'ちれていませんか？ 

今お手入れをしてください。ぃ4〜19ペーン〇 


清浄効果が得られない 


參運転中はユニット 2 から「シュー」というストリーマ放電の音がしまず。 
使苗条件じより、音がルさくなったり、音質が変わることがありまずが、 
異常ではありません。 

気になる場合は、本体の設置場所を変えてください。 


運お中、「シュ ー 」と 
いう音がする 


♦ユニット1•ユニット2が確実に取りがけられていますか？ 

今ユニット 1 を奥まで巧し込んでください。 (► 7ページ] 
ユニット 2 を奥まで差し込んでください。 19ページ) 

♦ユニット1•ユニット2にホコリなどが巧着していませんか？ 

お手人れをしてください。018 .19 ベ-ジ I 


運乾中、「パチパチ」 r ジ-」と 
いう音がする 


参前面バネルがかれていませんか？ 

今前面パネルを確実に耳リリがけてください。 い へ-シ I 

参前面パネルの裏面の突起部が破損していませんか？ 

A 突起部をる在認してください。 (MS ページ ) 

參リモコン①電池が消耗していませんか？ 

今電池を交換してください。 M へーシ J 


運転/停止ボタンを押しても 
運転しない 




巧障かな？と思った3 


修理のご依頼やお問い含わせの前に、じ rF の内容を確認してください。 
それでもまだ異常があるときは、 


にごネ目談ください。 

裏表紙 J 























K 障かな？と思った 6 


修理のご依頼やお問い含わせの前に、じ下の内容を確認してください。 
それ 


でもまだ異常があるときは、 


お買い上げの服売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 


じご相談ください。 

f ►裏表紙) 


■風量ランプ「しずか」 

「弱」「標準」「強」 k 

が同時に点滅する f 

■風が出ない 

•吹出□に物が入っているか、ファンモーターがが障しています。 

A お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談く 
ださい。 


•ユニット 1 •ユニット 2 がお実に取り巧け 6 れていますか？ 

今ユニット 1を奧まで巧しんでください。（►ヮ ページ） 

ユニット 2を奧まで差し込んでください。 [>19 ページ1 

ユニット 1 •ユニット 2 を 
掃除したのじ r ユニット 1」 • 、 
に ニット 2」ランプが肖えない r 
またはすぐに再点か;[する 

•ユニット 1 •ユニット 2 におま入れ時の水滴や洗剤、せんいクズが 
巧っていませんか？ 

今 お手人れ後は、洗剤やせんいクズが残らないように卡分水洗いし、 
完全に乾かしてください。 


•イオン化線が切れていませんか？ 

今 イオン化線をご確認ください。 

切れている場合は交換が必要ですので、お買い上げの販売店また 
はダイキンお客様ご相談窓□じご相談ください。 

空 清フィルターを交換した k 
のに、フィルターランプが 1 
消の しない f 

•フィルターリセットボタンを 5 砂間長巧ししましたか？ 17 ぺーシ I 

空清フィルターを交換しても、フィルターリセ、ソトボタンを5秒間 
巧さなければフィルターランプは消なしません。 


ユニット2の金属部巧に 
こげたような跡がある 


ストリーマ放電の音が 
しなくなった 


テレビの画面が乱れる 


ストリーマ放電の跡で異常ではありません。 


•ユニット2の舒巧が巧れていませんか？ 

お手入れをしてください。 の 9 ぺ马 

參ストリーマの出力を「ほめ」に設定していませんか？ 11ページ） 


参テレビ-ラジオが本体の2 mU 内に設置されていたり、室内アンテ 
ナをす体のおくで使巧していませんか？ 

•テレビ•ラジオの電源コード、アンテナケーブルが本体のおくに配 
線されていませんか？ 

A テレビ•ラジオ-アンテナから本体をできるだけ離してください。 

















品を 空気清ミき機 

機種を/製造番号（本体参照） 
お買い上げ年■月■日 
異常内容（できるだけ具体的に) 
電話番号 • ご住所 • おを前 



巧証とアフターサービス/仕様 


化ずお読み<ださい 


* ( ► 20〜22ベ-ジ にしたがって調べていただき、なお 
異常があるときは、必ず運転を停止し電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店またはダイ牛ンお客様 
ご相談窓□にご連絡ください。 [►裏表紙] 

• 修理をイ衣頼されるときは夕のことをお知らせください。 


仕様 


保証について 


この製品には保証書が付いています。 

保証書じは販売店で所定事項を記入しておミ度ししま 
ずので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管し 
てください。 

な証期間…購入日から1年 

詳しくは保証書をよくお読みください。 

保証期簡巧に無料修理を依頼されるときは、販売店 
じご連絡のラえ、修理に際して r 保証書」を必ずご提 
示ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であって 
もサービス料をいただくことがありますので、保証 
書は大切に保管してください。 

無料修理保証期間中であっても有料となることがあ 
LJ まず。 

詳しくは保証書をよくお読みください。 

保話書は再発巧いたしませんので取扱いにごミ主意< 
ださい。 


• 無料修理保11甜間経過後の修理じついて 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望に 
より有料修理いたしまず。 

• ご不明の場含は 

アフターサービスに ついては、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 ( ►裏をお ) 

• 補修巧性能部品のな有期間じついて 

当社は、この空気清ミ争機の補修巧性能部品を製造巧切り後 
6年保有していまず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品のことでず。 




アフターサービスについて 


機 


種 

ち 

ACM 75 M-W 

電 



源 

単相 lOOV 50/60 HZ 

運 

転 

モ 

- ド 

夕ーボ 

強 

標準 

弱 

しずか 

消 

養 

電 

力 ㈱ 

58 

26 

14 

9 

6 

風 


量 （ m / min ) 

7.5 

5.3 

4.0 

2.5 

1.0 

適 

用 

床面 

積遇） 

28 

タト 

お 

ゴ 

法 ( mm ) 

576( H ) X 395 ( W ) x 230( D ) 

576( H ) X 403 CW ) x 241 CD ) (突起部含む） 

質 



量(お） 

8.5 


12 3 4 5 


クたとを 


• この仕様数値は、 50 Hz • 60 Hz 巧通です。 

■停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 














































•) くネル取付け後、スイツチを入れてち運転しない 
場合びある。 

参コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 
参運転中に異常な音やお動びする。 

参本体ケースび変形していたり異常に熱い。 

参こげ臭いニオイびする。 

胃参その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 


故障や事故防止のため、 
必ずお買い上げの 
販売店に点検.修理を 
ご相談ください。 


291244018 * 


3P 291244 -I 


Ml 1目日31 


ご購入店名 _ 

TEL _ 

ご購入年月日 年月日 


タイ丰ンエ某式含ネ1 

本社干 530-8323 大阪巿北区中幅西二 T 目4番12号梅田センタービル 
まを支社干 108-0075 まま都港区港南二 T 目18番1号 JR 品川イ-スト bf ル 


バーコードは製造用コードです C 


空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造な切り後日年です。 


長年ご使用になる空気清浄機の点検は定期的に! 


• を部品かミちれたまま使用ずると 
-空気清ミき効果が得られません。 

•脱臭効果が得られません。 

-ニオイが発生ずることがあります。 

• 空清フィルター、バイオ抗体フィルターは、お住まいの巧域のゴミ分別方まにしたがって処分してください。 


>フィルターランプが点の 
または点滅したら交換 
>ホコリの粒子を静電気の 
原理で吸着させます。 





参ウイルスの抑制効果を 
局めます。 

♦開封後、約1年で交換 


壁掛けキット 風向調磬ルーバー 

品番： KKK 979 A 4 品番： KDJ 979 A 4 

[壁掛けキットと風向調整ルーバーは併用できません。) 


バイオ巧がフィルター 

(1 枚） 

品番： KAF 979 B 4 


@換皂)空清フィルター 
(プリーツフィルター) 

(5 枚） 

品番； KAC 017 A 4 


別売品 


お買い上げの號売店またはダイキンお客様ごネ目談窓□にお申し込みください。 
(壁掛けキット、風向調整ルーバーは、販売なのみの取扱いとなります。） 


非通知設をのちは、最ネ刃にをダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。 


覇01 20-88-1081 


(全国共通フリーダイヤル） 


FAX でのお問合わせは 01 20-07-0881 ( FAX 専用フ I 」ーダイヤル） 


http://www.daikmcc.com 


に相談対応ホームぺージ） 


営業時囲 

24時間3白己日が応いたしまず。 

対応業巧 

商品に関するすべてのご相談’ 
お問合わせをお受けいたしまず。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種選をおよび別売品-消耗品’ 
補用部品の販売など 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 


商品1<_関する修理 • 消耗部品のご用 DP や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター]へご連絡ください。 


巧窥飄盘赚 


このよぅなをげ 
はありませんか？ 




















































































